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നമ്പർ ഇ2- 24058/ 2017 / സി . ഇ . ഐ .( 2 ). 


2018 ജൂൺ 11. 


സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനായി 23 -4 -2018- ൽ കൂടിയ വകുപ്പുതല പ്രമോഷൻ 
കമ്മിറ്റി ( ലോവർ) തയ്യാറാക്കിയതും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതുമായ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ്. 


| 1. ശ്രീ . രാധാകൃഷ്ണപിള്ള, എ . 
2. ശ്രീ . സോണി തോമസ്, റ്റി . 
3. ശ്രീ. ഷദാദ് ഷഹീർ , റ്റി. എം. 


ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, 
ശാന്തിനഗർ, തിരുവനന്തപുരം. 


അനിൽകുമാർ, വി . സി., 
ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, 
കൺവീനർ, ഡി. പി. സി. ( ലോവർ ) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പ്. 
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